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वित्त मंत्रालय 


134 प्रायोपामिडोनल । 
135 गोधिप्त चूजा प्रण कोशिका ( गो . न . प्र . को . ) रैबीज 

बेमसीन । " ; 


( राजस्व विभाग ) 
नई दिल्ली , 24 जूम , 1986 

प्रधिसूचना 
सं . 367/ 86 -सीमाशुल्क 


( 2 ) गीर्ष " ख , जीवमवायी उपस्कर " के नीचे मद सं . 42 भोर उससे 
संबंधित प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित मवे और प्रविष्टियां रखी 
भाएंगी प्रर्थात् : 


. सा . का . नि . 899( अ ) : - केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क मधि 
नियम , 1962 ( 1962 का 52 ) की धारा 25 की उपधारा ( 1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह समाधान हो जाने पर 
कि लोकहित में ऐमा करना प्रावश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रा 
लय , राजस्व विभाग की अधिसूचना सं . 208/ 81-सीमाशु रुक , तारीख 
22 सितम्बर, 1981 में निम्नलिखित और संशोधन करती हैं, अर्थात् : 


" 43 पेसमेकर के लिए प्रोग्रामर । 
44. फेसर के उपचार के लिए अपेक्षित रक्त संघटक चिकित्सा 

उपसाधम , प्रति बाई टाइप रमत घोल भभिग्राही सेट ; 
1000 मि . लि . और 300 मि . लि . के अंतरण पंक ; 
बटरफ्लाई सुई जी , इम्फ्यूज सैट : विनियोज्य हरामिस पाउल 
25 मि० लि . और 3 / 3 मि . लि . हाइड्राक्सोएथिल स्टार्च 
घाल (प्लाजमा निजम ) वाईपास सहित संस्टिगहास और 
अपशिष्ट थले । 


उक्त अधिसूचना से उपावर अनुसूची में , ( 1 ) शीर्ष " क जीवनवायी 
औषधि प्रय या औषध " के नीचे, मद सं . 129 और उमसे संबंधित 
प्रविष्टि के पश्चात निम्नलिखित मदें और प्रविष्टिया अंतःस्थापित की 
जाएगी , अर्थात् : 


" 130 टेमोक्सीफेम सिट्रेट केप्सूल । 
131 कोलिस्टिम सल्फोभिपेट सोडियम इंजेक्शन । 
132 कोलिस्टिन सल्फेट गोलिया, जमशन कणिकाएं/संस्पैशम । 
133 लिन्कोमा सिन हाइड्रोक्लोराइड कैप्सूल , शर्यत और इजेममान । 


45. हस्सचालित बाल रोपण पाक मोर उसक विनियोज्य संड । 
48. वैद्युत उर्माटोम ( बाल रोपड़ चागू ) विद्युत चालित (मुख्य 

बैटरी शमित चालित ) और इसके विनियोग्य चाक के प्लेट । 
47. वायुचालित उर्मोटोम ( खाल रोपड़ साफ ) संपीडित वायु से 

प्रचालित और उसके विनियोज्य लेड । 
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48. बालरोपड़ के विस्तारण के लिए मेश ग्राफ्ट टर्माटाम , उपरोक्त 

के लिए विनियोज्य मेश ग्राफ्ट केरिपर । " 


133. Lincomycin Hydrochloride Capsules , 

Syrup and Injection . 
134 . Iopamidol. 
135 . Purified Chick Embryo Cell (PCEC ) , 

Rabbies Vaccino." ; 


(91 . 


459 / 13/85fitta - V ] 
मुनील कुमार, अवर सचिव 


MINISTRY OF FINANCE 

(Department of Revenue ) 
New Delhi, the 24th June, 1986 . 

NOTIFICATION 

No. 367|86 - CUSTOMS 
. G .S .R . 899 (E ) . - In exercise of the powers con 
ferred by sub - section ( 1 ) of section 25 of the 
Customs Act , 1962 (52 of 1962) , the Central 
Government, being satisfied that it is necessary in the 
public interest so to do , hereby makes the following 
further amendment in the notification of the Gov 
ernment of India in the Ministry of Finance , 
Department of Revenue , No. 208/81 -Customs, dated 
the 22nd September, 1981 , namely - 


( 2 ) under heading " B . Lifo Saving Equipment" , 

after item No , 42 and the entry relating 
thereto , the following items and entries 

shall be inserted , namely : 
" 43. Programme for pacemaker. 
44 . Ancillaries for Blood Component Therapy 

required for the treatment of cancer , 
namely Y Type blood solution receipient 
set ; Transfer pack 1000 ml, and 300 ml.; 
Butterfly needle G . Infusion sct ; Dis 
posable pherasis bowl 225 ml. and 
373 ml. ; Hydroxy cthyl starch solution 
( Plasma Sterile ) ; Wasting harness with 

bypass . and Waste bags . 
45. Manual Skin grafting knives and its 

disposable blades. 
46 . Electric Dermatome (skin grafting knife ) 
, Electrically operated (Mains battery 

powered ) and its disposable knifc blades , 
47. Air driven dermatome (skin grafting 

knives ) operated on compressed air and 
its disposable knife blades . 
Meshgraft dermatome for expanding skin 
grafts, disposable meshgraft carriers for 
the above ." 

[F . No . 459 |13|85 -Cus. V ] 
SUNIL KUMAR , Under Secy . 


In the Schedule annexed to the said notification , 
( 1) under heading " A . Life Saving drugs or 

medicines” , after item No. 129 and the 
entry relating thereto, the following items 

and entries shall be inserted , namely : 
" 130 . Tamoxifen Citrate Capsules. 
131. Colistin sulphomethate Sodium injection . 
132 . Colistin Sulphate tablets injection gra 

nules suspension . 
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